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ACTA DE LA JUNTA ESCOLAR DE BARRANQUITAS,DE FECHA 
7 DE JULIO DE 1915. 


En Barranquitas a siete de Julio de mil novecientos quin- 
ce ,reunida en sesión extraordinaria la Junta Escolar de 
esta municipalidad, siendo concurrentes los Señores Presi- 
dente Don Juan de Dios Santini,Vocal Don Angel A Sierra, 
y Vocal Secretario Don Viguel Colón; y llegada la hora se- 
ñalada para el acto, se abrió la sesión dándose lectura 
al acta anterior que fué aprobada y firmada. 

Seguidamente se dió lectura a la pronunciación del Hon. 
Comisionado de Instrucción fecha del corriente que dice: 
"Sr, Presidente de la Junta Escolar de Barrabquitas ,P.R.- 
Debido al traslado del Sr, Ismael Maldonado ,actual Maes- 
tro Inspector de ese Distrito escolar que se efectuará 
en breve,me es a. pensar en la persona que ha de sus- 
tituirlo, Después de haber estudiado cuidadosamente las 
condiciones que reune Cada uno de los en la lista de ele- 
gibles estoy firme en la convicción de que el Sr, Henry 
Hindle actual Maestro Insepector del distrito de Ciales, ' 
es la persona que mejores méritos reune.El Sr, Hindle se 
graduó en la Universidad de Boston fecibiendo el grado 
de Baghiller en Artes y durante los años 1912 al 14 desem- 
penó el puesto de Maestro especial en Ponce.El año pasado 
o seafiel 1914 a 15 fué nombrado Maestro Inspector del 
Distrito Escolar de Ciales,cuyo puesto lo ha «desempeñado 
a entera confianza y satisfaccción del Departamento.El 
Sr. Hindle ha sabido captarse las simpatías de los padres 
de familia y estoy seguro de que devido a su inteligencia 
energía y tacto podrá lievar a cabo un trabjo que deje 
a la Junta Escolar de Barraquitas completamente satisfecha, 
Sírvase informarme en la breyedaá posible cúal es el pare- 
cer de esa Junta Esgcolar de su digna presidencia,con res- 
pecto a este asunto. Muy Atentamenbe ,W. AgBarlou,Comisiona- 
do de Instrucción." 

Fnterada la Junta, acordó informarte (a V.H. o bien sea) 
al Hon. Comisonado de Instrucción,que, toda vez que ese 
Departamento conoce conoce perfectamente al Sr, Henry Hindle 
y a quien tiene*el honor de recofiendar para el cargo de 
Maestro Inspector de este distrito,que quedafá vacante, 
desde luego acepta la résolución que sobre dicho nombra- 
miento tome V,H, 8 

Terminó el acto firmando los señores concurrentes que 
certifico. > 

Juan D, Santini Angel A. Sierra 
Miguel Colón. 


